Ông kính Fujfiln XF 16mm F1.4 R WR 


Một trong những ống kính Fujifilm góc siêu rộng nổi bật, cung cấp hình ảnh sắc nét 
từ trung tâm đến rìa ảnh, được hãng thiệt kê riêng cho dòng X serles. 


lens-fuJifilm-xmount-4 
Cận cảnh ông kính Fujifilm XF 16mm F1.4 R WR 


Ông kính FujJifilm XE 16mm F1.4 R WR được chế tạo công nghệ cao để đảm bảo 
hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Đây được xem là lựa chọn tuyệt vời dành 
cho tín đồ Fuji thích chụp phong cảnh muốn lựa chọn lens hãng Fujifilm và không 
quá bận tâm kinh phí. 


Thông số kỹ thuật: Khâu độ 2-16 - Số lá khâu: 9 - Khoảng cách lấy nét gần nhất: 
35cm - Kích thước Filter: 43mm -Trọng lượng: 170g Sigma fuJi x mount 





Giá tham khảo: 22.990.000 VNĐ 
Lý tưởng chụp: Phong cảnh, kiến trúc,... 


Lý do nên chọn: Kết quả hình ảnh tốt; ngoại hình đẹp 


